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Mildiou 

La deuxième partie de juillet a heureusement été moins propice aux contaminations de mildiou. 
Maintenir les parceles sous protection. 


Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX 
Stations météo SRPV - Fredon - données an 28/07 

Postes 

Génération Date de ,a 

en cours demiere 

contamination 

Date prévisionnelle Plu,es (en 

de sortie de taches de P u,s ,e 

21/07 

77-Chevry Cossigny 

77- Villeroy 

78- Boissy Sans Avoir 
78-Poissy 

9 c Pas de nouvelle contamination 1 ,5 

8 cmc Pas de nouvelle contamination 0 

9 cme 26/07 | 02/08 2,5 

9 cmc Pas de nouvelle contamination n 

95-Villiers le Sec 

9 Pas de nouvelle contamination î a 

Situation au niveau du modèle GlINTZ-DIVOUX 
Stations Météo France - données au 26/07 

Postes 

77-Changis sur Marne 
77-La Brosse Montceaux 

Génération D / te de la 

en cours dera,ere 

contamination 

8ème Pas de nouve 

8 emc Pas de nouve 

Date prévisionnelle plu » es (en 

de sortie de taches mm ^ d ®P^ ,s e 

le contamination 0 

le contamination 0 

77-Naneis 

9 Pas de nouvelle contamination 0 6 

77-Nemours 

6 unt Pas de nouvelle contamination 0 2 

91-Bretigny 
91-Courdimanche 
91-Villiers le Bâcle 

Sème Pas de nouvelle contamination 20.6 

Pas de nouvelle contamination 0,8 

7Cmc Pas de nouvelle contamination 13 6 

78-Magnanville 

L Pas de nouvelle contamination l 8 

95-Roissy / 

2^ Pas de nouvelle contamination 8 2 

95-CormeiIles en Vexin 
95- Wy dit Joli Village 

8eme Pas de nouvelle contamination ] 1.2 

8 emc Pas de nouvelle contamination 3 


Ravageurs 

Dans la majorité des situations on ne note pas de problèmes de pucerons ou de doryphores. 
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